"FELIKS KRAWCZYŃSKI 


oficyal sądu krajowego w Krakowie, 


przeżywszy lat 64, po krótkiej chorobie zasnął w Panu dnia 15. Sierpnia 
1885 r. w bierzanowie. 
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W smutku pozostała żona z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego na wyprowa- 
dzenie zwłok w Sobotę dnia 15. Sierpnia b. r. o godzinie 4tej popołudniu na cmentarz tamtejszy. 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 


